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Luglio: uno dei mesi più caldi di sempre 


Il mese in sintesi @ Già ad inizio luglio l’anticiclone nord-africano 
si è esteso verso le Alpi e l'Europa centrale, 


@ Caldo e umido fino al 7 portando le temperature massime oltre i 30 
°C in pianura. Tuttavia l'atmosfera è rimasta 

@ L8 fronte freddo, nei primi giorni piuttosto umida sull'area alpi- 
temporali e Bora na e sia il 2 che il 3 si sono avuti temporali lo- 


cali sui monti, che hanno interessato anche le 
@ Tornado nel vicino Veneto zone più occidentali e più orientali della Pia- 

nura (isontino, pedemontana pordenonese). 
@ Dal 15 al 24 forte ondata Dal 4 al 7 il tempo è stato bello, molto caldo 


di caldo e afoso; si sono avuti solo qualche tempora- 
le pomeridiano sulla Carnia e sulle Prealpi 

© Dal 25 calo della Carniche. 
temperatura, @ L'3 un fronte freddo in movimento dalla Ger- 
piogge anche forti mania verso i Balcani è giunto a ridosso delle 


Alpi, causando i primi temporali sulla fascia 
Prealpina, mentre sulla pianura e sulla costa 
è continuato il caldo afoso. Nel pomeriggio 
in provincia di Venezia (zona di Mira-Dolo) 
si è sviluppato un forte temporale (tornado), 
@ che ha generato una tromba d'aria con danni 
ingenti, molti feriti e 1 morto. Tale tornado 
viene classificato tra EF3 ed EF4, quindi con 
caratteristiche tipiche di quelli “statunitensi”. 
Nella stessa zona in serata si è sviluppato 
un secondo temporale forte, sebbene non 
paragonabile a quello pomeridiano. Sul Friu- 
li Venezia Giulia, invece, si sono presentati 
solo temporali sparsi di normale intensità e 


L'evento del mese 


@ 8 luglio 2015: supercella con tornado EF4 in Veneto 
Quest'anno luglio ha avuto un numero di temporali infe- 
riore alla norma. Il più significativo in termini di pioggia 
caduta in pianura è quello del 25 luglio, che ha prodotto 
circa 150 mm a Fagagna e 120 mm a Codroipo (pioggia 
giornaliera). Ma il caso più eclatante è stato sicuramen- 
te quello dell’8 luglio, perché, oltre a temporali forti in 
tutto il nord-est d'Italia, ha provocato anche un tornado 
stimato di classe EF4 (Enhanced Fujita, che va da un 
minimo di 0 ad un massimo di 5) nella zona di Mira 
(VE), nonostante che la pioggia massima giornaliera 


“a macchia di leopardo”. Nella notte tra l'8 e 
il 9si è avuto l’ingresso della Bora (a Trieste 
quasi 100 km/h) che ha fatto scendere la 
temperatura (Tmax<30 °C) e l'umidità per 
un paio di giorni. Si è così chiusa la prima 
decade di luglio che è stata la seconda più 
calda dopo quella del 2012. All’inizio della 
seconda decade è ripresa la spinta dell’anti- 
ciclone nord-africano, che si è fatta sentire 
in modo deciso dopo il 15, quando è iniziata 
una seconda forte ondata di calore. Le tem- 
perature sono salite progressivamente fino al 
22, quando è stato registrato il nuovo record 
per la temperatura massima, con un valo- 
re di 40.2 °C a Gradisca d'Isonzo; anche le 
temperature medie sono state eccezionali e 
in pianura hanno toccato i 31 °C. Intorno al 
25 la situazione meteorologica è cambiata 
per l’arrivo d'aria più fresca e la presenza di 
correnti in quota da ovest, che hanno causa- 
to una situazione di tempo incerto, soprat- 
tutto sul Tarvisiano, dove le temperature con 
difficoltà hanno raggiunto i 15 °C. In pia- 
nura si sono avuti dei temporali diffusi con 
venti anche forti (specie nella sera del 25); 
di rilievo le piogge nella zona di Fagagna e 
Codroipo; le temperature si sono abbassate 
notevolmente fino a fine mese, ritornando sui 
valori normali del periodo. 


misurata in FVG si attesti sui 50 mm di Bicinicco. Già alle 00 dell'8 l'atmosfera sopra Udine risulta molto instabile, a causa di uno strato di aria calda e umida 
Alle ore 00 UTC dell’8 luglio un fronte freddo associato che si è accumulata i giorni prima nei primi 1500 m: ©, media sui 350 K, CAPE di circa 3200 J/kg, differenza 
ad una bassa pressione al suolo centrata sul Mare del di temperatura per la particella più instabile sollevata a 500 hPa (DT500) pari a -6.8 K. Come visibile dalla 
Nord si estende dalla Germania del Nord fino ai monti serie temporale del profilo dei sondaggi osservati sopra Udine (fig. 1), durante la giornata l'avvicinamento 
Pirenei. In 24 ore tale fronte spazza tutta l'Europa Cen- della saccatura e l’inizio dei primi temporali diminuiscono questa instabilità potenziale, che alle 12 UTC 
trale, scavalcando la catena Alpina verso la sera dell'8. dell’8 luglio mostra un CAPE di circa 2000 J/kg e una DT500 pari a -5.3 K (valori comunque alti). > 
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Di converso, la rotazione dei venti visibile nei bassi strati fa salire l’elicità relativa 
a valori molto alti, ovvero 199 J/kg. 

Questo è un elemento particolarmente favorevole allo sviluppo dei mesocicloni e 
anche dei tornadi. Contemporaneamente, lo strato più vicino al suolo mostra una 
disponibilità energetica incredibile: sia la stazione di Talmassons che quella di 
Lignano toccano valori di ©, pari a 365 K e valori di rapporto di mescolanza pari 
a 21 g/kg, che rappresentano valori record per la nostra area. 

| primi temporali nel nord-est si sviluppano verso le 8 UTC tra le Prealpi a nord 
di Vicenza e le Prealpi Carniche e nel giro di un'ora si estendono fino alle Prealpi 
Giulie. Segue una pausa verso le 11-13 UTC. Alle 13:30 UTC nasce una cella mol- 
to ben strutturata nella zona di Recoaro Terme (VI), probabilmente favorita dalla 
presenza di orografia ripida (Monte Pasubio). Alle 14:45 la cella a est di Vicenza 
è già molto estesa e produce una notevole quantità di fulmini, che si spostano 
da NO verso SE. Tra le 15:10 e le 15:40 UTC la supercella si trova tra Padova e 
Venezia ed è questo il periodo in cui produce il violento tornado nella zona di Mira 
(VE), a soli 60 km dal FVG. La fig. 2 mostra il mesociclone (il doppietto di velo- 
cità radiali rosso/blu dentro il cerchio) visto dal radar Doppler di Fossalon sulla 
laguna veneta alle 15:20 UTC, che evidenzia la rotazione dell’updraft dentro la 
supercella. Il tornado di Mira ha causato una vittima ed almeno una cinquantina 
di feriti. Da un'analisi dei danni prodotti (vedi foto a pag. 1) pare che la traccia 
dove il tornado ha toccato il suolo si estenda per una decina di km, con una lar- 
ghezza di circa 700 m. Analizzando i danni ARPA Veneto ha stimato un'intensità 
pari a EFA. Tornadi di queste dimensioni e intensità si verificano molto raramente 
in Italia; casi recenti paragonabili a questo sarebbero solo cinque: 11.9.1970 
sempre tra Padova e Venezia, 7.7.2001 ad Arcore (MI), 6.6.2009 vicino a Treviso, 
28.11.2012 a Taranto (Ilva) e 3.5.2013 tra Modena e Bologna. 

Successivamente la supercella si è rapidamente dissipata quando ha raggiun- 
to l'Adriatico (verso le 16:30 UTC), ma dalle 18 altri temporali intensi hanno 
cominciato a spostarsi dalle montagne (Bellunese in particolare) verso SE, in- 
teressando prima il Pordenonese e, tra le 19 e le 20 UTC, anche la nostra costa 
orientale, Trieste in particolare. Successivamente, tra le 21 e le 23 (probabilmen- 
te in concomitanza con l'ingresso del fronte principale), altre celle sono nate sulla 
zona tra Codroipo, Udine e Cividale e sono poi scese verso Palmanova, Gradisca 
e Gorizia. Fortunatamente, da noi i danni sono stati molto più limitati, poiché a 
quel punto l'atmosfera era stata già scaricata (O, al suolo scesa da 360 K alle 
19 a 340 Kalle 22 UTC). 
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9-jul-2015,23:30:00 Contour plot of rds16044. XYWind:tc-sndwinds. Contour plot of rds16044. XY Graph: 
th-grid. XY Graph:pads.0. XY Graph:pads.1. XY Graph:pads. XY Graph:pads.4. 
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Un altro mese secco, 
ma intense piogge tra 
Codroipo e Fagagna 


Luglio 2015 è stato un 
mese molto asciutto. 
Infatti, se si escludono 
i temporali dell’8, fino 
al 24 le piogge sono 
state praticamente 
assenti e solo gli ultimi 
sette giorni hanno 
avuto piogge significa- 
tive, con episodi locali 
anche molto intensi. 
Su buona parte della 
pianura pordenonese 
le piogge sono risul- 
tate inferiori al 10° 
percentile rispetto alla 
distribuzione statistica 
climatica. Ciò simil- 
mente si è verificato 
anche per la bassa 
pianura isontina e udi- 
nese e per buona parte 
della zona collinare e 
montana. 

Più abbondanti e 
decisamente sopra la 
norma le piogge che 

si sono avute nella 
pianura udinese rivolta 
verso il Tagliamento e 
verso la pedemontana, 
soprattutto per le piog- 
ge del 25 che hanno 
apportato, ad esempio, 
120 mm a Codroipo 

e quasi 150mma 
Fagagna. 
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Temperatura 





Luglio con temperatura da record 








In alcune località il mese di luglio è risultato il più caldo degli 
ultimi 25 anni (almeno) (temperatura media mensile di 26- 
27 °C); inoltre, in diverse località è stato registrato il record 
di temperatura massima assoluta (38-40 °C). 

Infatti fino al giorno 24 la temperatura in Regione è risultata 
quasi sempre ben più alta della norma, con valori massimi 
in pianura mediamente superiori di 3-4 °C e di 2-3 °C sulla 
costa e nel Tarvisiano. Negli ultimi / giorni del mese le tem- 
perature sono rientrate nella media climatica. 


Il giorno più caldo del mese è stato il 22, quando a Gradisca 
d'Isonzo, ad esempio, sono stati raggiunti i 40,2 °C. 

Le giornate più fredde sono risultate il 10 e il 31, quando in 
diverse località di pianura si sono toccati 14 °C e in monta- 
gna sul Monte Lussari si è scesi a 3,5 °C. 


La temperatura del mare a Trieste è risultata molto variabile, 
ma mediamente al di sopra della norma. 


Legenda 


| meteogrammi riassumono 

in quattro distinti pannelli i 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è 
indicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima a 
1,8 m; la fascia arancione e 
blu indicano, rispettivamente, 
Il 90° percentile della tempe- 
ratura massima degli ultimi 
10 anni e il 10° percentile del- 
la temperatura minima degli 
ultimi 10 anni. 

Pannello 2: pittogrammi con le 
condizioni prevalenti del cielo 
e I fenomeni; le barbe indica- 
no la direzione di provenienza 
del vento a 10 me la relativa 


velocità massima giornaliera 
(5 m/s, trattino corto; 10 

m/s, trattino lungo; 50 m/s, 
triangolino). 

Pannello 3: è indicata la piog- 
gia (istogramma) in mm e la 
radiazione globale in MJ/m2. 
Pannello 4 (inferiore): tabella 
con i dati giornalieri. 


[1] Su fondo bianco il cumula- 
to di pioggia (mm) e il numero 
di giorni di pioggia nel mese. 


[2] Dati di: 

- neve forniti da Ufficio Neve e 
Valanghe della Regione Friuli 
Venezia Giulia; 


- fulmini forniti da CESI-SIRFE 


[3] Confronto con le serie sto- 
riche OSMER degli ultimi 10 
anni (dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[4] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di pioggia. 


[5] Scarto in % tra le piogge 
cumulate nel periodo e le 
piogge delle serie storiche 
OSMER degli ultimi 10 anni 
(dato mancante se serie dati 
<10 anni). 


[6] Giorno di gelo: 
Tmin<0 °C. 


[7] Giorno di ghiaccio: 
Tmax<0 °C. 


[8] Giorno caldo: 
Tmax=30 °C. 


[9] Notte calda: 
Tmin=20 °C. 


Le serie con dati mancanti 
sono state ricostruite e sono 
indicate con “*”, 


() Dati temporaneamente 


mancanti 


[=] La misura può essere 
soggetta a grossa Incertezza 


per le particolari condizioni 
del sito 


e Stazione di vetta 


Significato dei colori nelle 
tabelle 


nuovo massimo/ 
minimo 

valori compresi tra il 
10° e il 90° percentile 


valori inferiori al 10° 
percentile 


valori superiori al 90° 
percentile 


IM IN 





se la serie di dati è 
inferiore a 10 anni 
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Temperatura del mare a Trieste (°C, 2 m di profondità) — Luglio 2015 
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Carnia 
1000 (NN 145 10 23 0 0 19 9 216 78 05/2007 382 21/2006 
ENEMONZO 11,9 10° 369 22 26,0 0 0 16 O 199 56 05/2007 379 21/2006 
FORNI DI SOPRA 20,3. 100 10 319 22 19,8 0 0 7 0 
PALUZZA 223 110 31 369 22 0 0 17 0 
FORNI AVOLTRI( 198 97 10° 320 22 0 0 6 0189 61 01/2011 340 21/2006 
*MONTE ZONCOLAN INIGIONI 61 31 22 0 0 0 0 12612 10/2007 256 21/2006 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 224 125 11° 365 23 0 0 16 0 
CHIEVOLIS 236142 11° 380 22 0 0 18 2 
S.FRANCESCO IMBZIOI 117 i0° 374 22 0 0 18 0 198 = 5,7 05/2007 367 21/2006 
PIANCAVALLO 175 8731 277 22 18,1 0 0 0 0 
e MONTE SAN SIMEONE INNI 72 31 273 23 0 0 0 0 147 35 04/2007 274 23/2006 
°PALA D'ALTEI 169 91 10° 267 22 0 0 0 0 
ALPI GIULIE 
TARVISIO RINISIG 33 10 322 7 19,7 0 0 9 0 177 33 02/2011 352 21/2006 
FUSINE 195 55 10° 331 17 0 0 10 0 
PONTEBBA 218 122 10° 362 18 0 0 16 0 
CAVE DEL PREDIL 19090 10° 320 22 0 0 6 0 
e MONTE LUSSARI RAIN 35 31 242 19 0 0 0 0118-05 24/2011 250 21/2006 
PREALPI GIULIE 
MUSI 135 10 22 0 0 15 8 195 = 6,3 05/2007 352 21/2006 
CORITIS 114 10° 344 22 0 0 14 0189 48 05/2007 354 21/2006 
* MONTE MATAJUR 71 31 243 6 0 0 0 O = 133 = 22 04/2007 249 21/2006 
COLLINARE 
GEMONA MMG 139 31 22 239 0 0 22 15 226 94 31/2007 363 21/2006 
BORDANO 260 166 10° 395 22 0 0 20 18 
VACILE RARE 1433 10 | 409) 22 0 0 25 11 228 83 05/2007 385 21/2006 
FAGAGNA| 256 159 10° 383 22 27,1 0 0 20 16 231 98 04/2007 389 21/2006 
FAEDIS MMG 162 1 22 25,2 0 0 21 17 229 82 05/2007 369 19/2007 
SAN PIETRO AL NATISONE 25,2 137 11° 395 23 0 0 22 ll 
PIANURA UDINESE 
UDINE S.0. RNRGIE 158 11 | 395) 22 27,5 0 0 22 13 234 87 05/2007 389 21/2006 
PRADAMANO 255 142 11° 393 22 0 0 21 8 
CIVIDALE 17411 | 395) 22 25,3 0 0 21 17. 229 98 05/2007 387 21/2006 
CODROIPO 151 11 | 390| 22 27,6 0 0 22 12 233 69 05/2007 375 21/2006 
TALMASSONS 14031 378 22 25,2 0 0 23 11 23,2 83 05/2007 394 23/2006 
LAUZZACCO 260 164 11 386 22 0 0 23 17 
BICINICCO 253 144 31 381 22 0 0 22 9 
GORGO 261 144 10° 386 22 0 0 23 16 
PALAZZOLO De 151 31 | 386| 22 26,4 0 0 22 12 235 89 06/2005 384 23/2006 
CERVIGNANO 142 10 | 399| 22 25,3 0 0 26 11 236 82 05/2007 378 23/2006 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 16811 | 381) 22 0 0 22 19 238 97 05/2007 378 23/2006 
VIVARO 159 11 380 22 25,5 0 0 23 14 231 92 05/2007 384 21/2006 
BRUGNERA 160 11 22 26,0 0 0 24 16235 92 05/2007 382 21/2006 
SAN VITO AL TGL. 159 31 374 22 25,6 0 0 22 13 234 84 05/2007 375 21/2006 
ISONTINO 
GRADISCA Do 151 31 22 27,2 0 0 26 16240 84 07/2010 383 19/2007 
CAPRIVA D.F 160 11 | 397| 22 26,9 0 0 23 13 237 89 05/2007 397 19/2007 
CARSO 
SGONICO RNZSI 129 11° 379 22 22,8 0 0 21 5 = 229 70 05/2007 385 19/2007 
BORGO GROTTA 250 138 31 379 22 0 0 21 10 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA RMB 170 31 351 22 0 0 14 29 251 145 04/2007 358 02/2012 
MUGGIA 266 17831 355 21 0 0 17 29 
MONFALCONE 257148 31 376 22 0 0 22 16 
FOSSALON DI GRADO 156 11 22 27,0 0 0 26 18. 242 100 05/2007 374 19/2007 
GRADO 158 31 352 22 29,5 0 0 21 28 248 127 05/2007 364 19/2007 
LIGNANO 18031 | 385) 22 0 0 20 29 249 145 04/2007 377 19/2007 
BOA PALOMA 17131 321 23 0 0 5 29 247 141 04/2007 327 02/2012 
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5 
pei 
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a; 
D 
Di 
E 
Dv 
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SD 

D 

3 

(o 
Pioggia 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.9 12 8.1 0.1 1.3 8.5 0.8 
Vento max 6.4 5.7 12.3 6.5 6.6 53 5.6 15.0 12:3 9.5 5.3 6.0 9:F 5.4 6.1 5.7 5.8 6.3 6.5 6.5 T1 7.3 12.3 9.6 15.2 12.8 11.0 9.5 9.8 13.5 9.9 
Vento medio 2.1 2.0 2.0 2.1 2.0 1.5 2.0 2.9 4.4 3.0 2.0 2.0 3.2 1.6 2.3 24 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 24 2.7 24 2.9 4.1 3.0 3.7 44 4.9 3.7 
T massima 31.7 33.0 35.2 32.9 34.3 33.5 35.0 34.2 28.1 29.0 30.9 33.3 32.3 34.2 34.9 35.1 35.6 36.3 36.0 36.2 38.5 40.2 38.6 34.6 31.6 27.5 30.2 30.1 31.0 23.6 27.7 
T media 24.7 26.2 26.6 26.9 27.8 27.5 28.6 27.71 234 23.6 24.1 25.6 26.0 26.4 27.3 28.0 28.4 28.9 28.6 29.2 30.4. 31.2 30.8 28.1 26.1 22.5 23.6 24.6 24.7 20.6 22.1 
T minima 17.8 17.8 20.4. 20.7 21.3 21.3 21.8 20.0 17.7 17.6 16.4 17.1 19.8 17.7. 20.7 20.5 20.2 21.7 20.3 22.3 20.8. 22.0 23.7 21.5 19.2 19.4 19.1 19.5 19.5 18.9 15.1 
Radiazione 30.5 28.6 27.7 293 29.1 25.6 28.5 24.8 28.7 31.5 30.6 293 22.4 28.1 29.1 28.1 27.9 28.5 28.5 28.6 29.0 298 26.6 21.7 18.7 20.5 17.9 214 23.5 8.7 29.0 
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Radiazione (MJ/mq) 








40 
35 
O 30 
la) 25 
2 
a) 20 
Ò 
E 15 
D 
i 10 
5 
100 
75 È 
E S 
n 50 2 
> I°) 
È È 
e ® 
led 
0 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 14.1 1.6 4.4 0.0 4.3 0.0 0.0 
Vento max 5.6 5.6 11.2 43 5.0 4.5 57. 114 11.1 7.7 7.4 6.5 7.6 6.5 5.4 4.7 5.0 6.2 6.8 5.8 5.3 5.2 13.8 5.0 13.2 10.6 6.2 9.0 9.9 124 8.6 
Vento medio 1.4 1.3 14 1.1 1.2 1.2 1.1 24 3.4 2.1 1.3 1.1 1.9 14 1.3 1.2 1.2 1.5 1.6 1.7 1.4 1.4 2.0 1.5 24 27 1.9 2.6 3.4 44 2.6 
T massima 30.7 32.3 33.50 33.40 34.1 33.2 35.50 32.3 28.4 29.3 31.3 34.1 32.2 33.4 34.2 34.6 35.6 36.3 35.6 36.1 37.7 38.1 38.0. 34.0 28.6 27.4 284 29.2 27.7 26.6 28.0 
T media 24.8. 25.8 26.4 27.5 28.1 27.9 29.1 26.8 24.2 23.4 24.4 26.4 25.9 26.8 27.9 28.4 28.8 29.6 29.2 297 30.0 31.1 30.3 28.1 24.7 22.7 230 246 23.7 220 23.1 
T minima 18.50 18.7 20.1 20.3 22.0 23.1 22.8 21.1 20.6 17.80 16.80 18.2 20.8 19.6 20.9 23.1 21.9 22.6 22.9 23.3 22.0 23.1 22.8 22.0 18.6 18.1 19.0 20.1 18.7 190 18.1 
Radiazione 28.1. 26.4 22.8 26.7 26.5 22.3 25.7 17.7 27.7 29.2 28.4 27.5 23.0 27.8 26.6 25.3 24.7 26.9 25.8 26.7 26.6 27.0 26.5 19.5 15.5. 21.7 17.6 20.2 15.9 20.6 27.2 
Tarvisio (UD) 
©) 
fa) 
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q 
VD 
(o 
E 
D 
- 
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E ba 
E = 
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= KS) 
DI d 
E 8 
[ed 
Pioggia 0.0 22.0 0.8 0.1 0.1 0.0 0.0 26.6 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 TT 0.1 20.3 04 4.6 0.1 22.7 45 2.7 
Vento max 5.9 8.4 8.4 6.5 6.0 5.2 7.2 11.7 8.6 5.9 6.1 8.0 8.5 5.2 8.0 6.9 10.9 5.3 9.2 72 9.4 8.8 9.0 72 117. 7.9 9.5 5.8 7.1 94 10.3 
Vento medio 1.3 1.5 1.7 14 1.7 1.3 1.3 1.6 2.6 14 14 1.6 1.6 14 1.7 1.2 1.6 1.7 1.5 1.8 1.6 1.8 2.0 1:7 14 2.3 1.9 1.9 2.1 2.8 2.5 
T massima 28.1 30.5 29.2 298. 31.3 31.9 32.2 27.2 21.5 25.2 27.7 28.3 20.8 26.6 29.3 28.4 30.9 30.6 31.2 27.6 30.3 30.6 29.7 24.7 244 197 193 20.7 15.7 145 20.0 
T media 20.1. 20.6 20.1 21.9 23.5 23.9 24.5 20.6 16.4. 16.7 19.4 20.4. 17.2 19.8 21.3 21.8 23.2 22.2 23.6 21.1 21.8. 21.6 21.2 19.7 17.8. 14.6. 148. 16.3. 142 132 14.2 
T minima 10.9 12.7 12.3 14.2 15.5 16.9 16.3 14.3 114 8.3 9.8 11.40 14.6 13.0 13.1 15.3 14.8 12.9 15.5. 15.1 15.5 143. 14.7 15.2 12.9 12.0 11.0 13.2 130 11.7 88 
Radiazione 28.6 27.2 27.9 28.3 29.4 25.4 27.7 12.4 29.7 30.7 294 28.8 11.9 22.9 294 18.3 24.5 28.0 25.1 22.0 24.1 21.3. 20.3. 164 146 194 96 15.6 3.1 47. 27.5 
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4 > w È, & & 1 < \ \ ua 9 i Th so & a & \ / V nen li teo Pi Sx ki p* # Pa Pi 
100 Lila le | _| _L L LI _l | __L | SR | Lo ale Di RE) LL ] e | call 
€ 
E 
.D 
D 
S 
(a 
Pioggia 0.0 0.4 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 21.0 0.6 6.0 3.2 26.4 6.0 0.0 
Vento max 8.4 8.3 74 7.9 8.7 9.4 TA 10.5 Tera 7.1 8.0 9.4 8.4 6.9 8.6 8.5 9.1 7.9 8.6 7.8 11.9 7.6 13.1 7.9 8.2 7.0 8.1 6.8 4.9 6.9 6.7 
Vento medio 2.3 2.5 2.6 2.2 2.3 2.2 2.2 2.0 2.8 2.6 2.5 2.5 2.3 2.1 21 2.1 2.8 2.7 2.9 2.6 2:17 2.4 3.6 32 2.0 22 2.0 1.8 1.1 2.0 2.2 
T massima 29.2 30.6 32.8 31.8 33.0 31.8 34.6 28.8 27.1 27.8 29.5 32.7 30.6 31.3 33.6 33.8 34.0 36.9 35.2 34.9 37.4 38.1 38.3 33.2 28.6 27.3 26.5 26.8 21.0 26.5 28.4 
T media 23.3 23.7 24.3 25.6 26.8 26.6 28.1 23.0 21.8 21.5 23.0 25.3 23.8 24.9 26.7 26.7 26.6 27.3 28.1 27.6 27.0 29.3 27.0 25.4 22:3 20.5 20.8 22.2 19.1 20.5 21.2 
T minima 16.7 18.1 171 18.7 20.7 21.7 21.7 17.8 17.1 14.5 15.2 VAT 19.4 18.4 18.9 20.4 19.3 18.4 21.1 21.1 20.5 20.7 20.3 19.5 17.9 15.4 16.6 17.8 17.0 16.5 15.2 
Radiazione 28.8 23.7 25.0 28.0 27.0 22.0 25.9 11.1 26.8 30.0 28.2 27.9 15.4 22.5 27.0 21.2 22.6 27.3 24.1 20.8 23.2 27.8 26.2 16.7 14.1 17.0 12.7 12.8 3.1 15.6 28.3 
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100 32 
© 
E 
E e) 
E = 
2 2 
(2) .Q 
S S 
o E 
DX 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 3.9 0.0 0.0 8.3 5.6 
Vento max 4.0 8.9 9.9 6.7 5.9 4.3 6.4 24.5 27.5 25.6 4.4 6.3 14.7 9.9 3.5 4.0 6.3 4.3 4.4 6.9 9.3 8.5 13.1 20.7 16.8 22.5 17.8 17-5 17:5 22.0 27.0 
Vento medio 1.6 1-7 2.0 1.8 2.0 1.8 2.0 4.5 12.0 6.8 1.7 1.8 4.8 2.6 1.6 1.8 1.8 1.9 1.9 2.5 2.6 2.7 2.7 4.4 3:5 8.9 3.5 5.3 5.6 127 11.8 
T massima 28.3 29.8 28.7 29.1 29.1 29.5 29.9 32.3 27.4 28.3 26.5 31.6 31.4 30.3 29.0 30.2 31.4 31.5 31.1 31.8 33.8 35.1 34.2 33.7 31.0 25.8 27.2 28.4 29.2 23.8 25.8 
T media 24.9 25.5 26.7 27.3 27.4 27.8 28.1 28.5 24.2 24.0 24.2 25.9 27.6 26.8 27.2 28.0 28.4 29.2 29.1 29.9 30.9 31.0 30.3 29.9 28.1 23.6 24.4 25.4 26.1 21,3 22.1 
T minima 22.0 22.6 23.8 25.2 25.1 26.0 26.2 21.7 21.1 20.7 21.6 21.7 24.8 23.8 24.9 25.9 26.0 27.2 26.8 28.5 28.7 28.8 27.8 27.6 24.7 20.7 21.6 22.0 23.2 17.9 17.0 
Radiazione 28.3 28.6 26.4 27.5 27:83 25.6 25.7 25.3 25.3 30.0 29.2 27.4 17.5 26.4 27.2 24.4 26.7 25.4 26.7 25.3 27.3 27.1 22.6 19.9 23.4 16.6 22.8 22.5 22.2 10.6 27.8 
40 
35 
o 30 
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P od 4399 (1) do dd (e) 
dn = tr sa) Lai | casi D e” de 
/ A A "FARE TTRIO \ I 
100 l l _l | A Î = li = al I J A 1 e) e ae ai le = si e i eee 32 
© 
E 
E beer”) 
E = 
q È 
3 O 
iz Si 
E Ei 
D 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 58.0 0.5 4 6.1 13.9 1.1 0.0 
Vento max 5.8 4.8 8.2 5.8 6.2 4.9 6.0 12.7 11.6 AE SITÀ 7.5 8.9 5:5 6.3 5.9 6.1 6.1 6.7 7.1 6.3 6.9 8.8 9.4 20.6 11.5, 10.3 9.4 13.0 12.0 10.5 
Vento medio 1.5 1-5 1.9 1.8 1.5 1.2 17 2.6 4.7 2.7 1.4 1.3 2.6 1.6 1.5 1:5 1.7 1.8 17 2.0 1.9 2.1 2.6 2.4 2.2 6 Td 2.5 3.6 4.1 5.8 4.0 
T massima 30.8 31.6 34.0 32.9 34.0 33.5 34.9 34.0 27.8 29.1 30.7 34.1 32.3 32.7 34.2 34.9 35.7 36.4 36.2 36.2 37.9 39.5 38.2 35.6 29.4 26.9 29.0 28.1 25.8 251 27.4 
T media 24.1 25.6 26.6 27.1 27.8 23 28.4 26.8 23.3 23.5 23.9 26.1 25.8 26.6 27.0 27.7 28.6 29.2 29.0 29.6 30.7 31:83 30.9 28.9 24.3 21.9 22.7 23.5 22.5 210 22.6 
T minima 16.9 17.5 19.0 19.7 20.8 21.7 21.6 19.7 19.3 17.6 15.8 16.5 20.2 19.1 19.0 20.8 20.4 22.9 21.5 215 22.7 22.6 22.1 22.6 18.6 18.0 18.1 19.4 18.0 17.8 18.5 
Radiazione 27.5 25.5 25.0 27.2 26.7 21.9 25.6 17.5 27.1 29.0 28.1 27.0 21.1 24.8 26.4 24.1 25.0 25.8 24.9 26.1 25.7 27.2 26.4 19.4 10.7 18.7 115.3 19.4 16.0 16.6 26.9 





Radiazione (MJ/mq) 


REPORT 





Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s e km/ora) 


Gradisca d'Isonzo 
N 


Nei grafici sono riportate 
per 6 stazioni significative 
del Friuli Venezia Giulia le 
raffiche massime giorna- 
liere (punti rossi, m/s) del 
vento a 10 m suddivise 
per ottante; nel box in gri- 
gio la raffica massima per 
ottante con l'indicazione 
del giorno in cui si è veri- 
ficata. 


Nella tabella è riportata la 
velocità media del vento 
filato a 10 m (m/S), la 
velocità media (m/s) e la 
frequenza (%) del vento 
per ottante. 





Gradisca d'Isonzo 
Pordenone 

Trieste 

Udine 

Lignano 

Monte Zoncolan 








* giorni mancanti 
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Lignano Sabbiadoro 
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